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DELL’ATRIO DI QVATTRO COLONNE. Cap. V. 


L DISEGNO chc fegue ; ha 1’ Amo di quattro colonne : ilquale e largo delle 
cinqueparti della lunghezza le tre . Le ale fono per la quarra parte della lunghez- 
za . Le colonne fono Corinthie : illoro diametro e per la meta della larghezza del 
lealerildifcoperto e la terza parte della larghezza dell’ Atrio : il Tablino e largo 
per la meta della larghezza dell’ Atrio , & medefimamente lungo . Dali'Affio per 

_ il Tablino fipaflanelPeriftilio :il quale e lungo un quadro emezo :le colonne "del 

p^o ordine fono Doriche , & i portici fono tanto larghi , quanto fono dette colonne lunghe : quel- 
le difopra, cioedelfecondolonoloniche, la quarta parte piulbttilidiquelledelprimo, & hanno 
fotto di fe il poggio, d piedeftilo alto piedi due,e tre quarti 



A, Atrio. 

B, Tablino. 

Q Porta del Tablino. 

D, Portico del Periftilio . 

E , Stanze appreilo l’Atrio. 

F , Loggia per laquale fi entra allAtrio . 

G, Parte fcopertadeir Atrio co’Poggiuoli intorno. 

H, Ale dell Atrio. 

I , Fregio della Cornice dellAtrio. 
k , Il pieno che c fopra le colonne. 

L, Mifuradidiecepicdi. 
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